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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Darnpfe.
Es 1st selbstverstandlich, daB nur geringe Druckunterschiede vor und nach der Scheibe zulassig sind. Nach M tiller ist nun fiir eine scharfkantige kreisrunde Offnung bei
___
"" 12,25 =   0,641
__
5,18 0,689
3,48
0,750
_____ 2,46
0,854
T/73 1,084
Fig. 133  zeigt  diese Werte  in graphischer  Darstellung.    Zwischen-werte werden am besten hieraus entnommen.
-----1 0,60
/; cp       qs Fig. 133.
Das sekundlich durchflieJBende Gewicht ist nun
das sekundlich durchflieBende Volumen
mit h als DruckunterscMed vor und nach der Mtindung in mm H Q. Die  Geschwindigkeit  in der Leitung selbst ist wegen
W = II -=•-gen dies deutlich.
